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En culture 


Situation épidémique poste par poste 


Phénologie 

Une croissance active de la végétation est 
observée. 

Observez rigoureusement vos parcelles, es- 
sentiellement les variétés sensibles. 

Ce lundi, nous observons sur notre site expé- 
rimental une explosion de mildiou qu'il n'y 
avait pas vendredi dernier. Ce phénomène 
s'explique par les sorties de taches du week- 
end. 

Dans vos parcelles, si des symptômes doi- 
vent être présents, vous les observerez à 
partir de maintenant. Privilégiez les endroits 
humides (cuvette, bordure de bois, passage 
de tonneau). 

Dans le cas où vous observez la présence de 
mildiou, référez vous aux préconisations du 
BAAN°15. 


Climatologie 

Sur certains secteurs, les pluies du 1 4 juillet 
ont pu lessiver les spécialités commerciales. 
Référez vous à la tenue au lessivage de votre 
dernier produit appliqué. 
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Mildiou 

Observez vos 
parcelles et conti- 
nuez à maintenir 
une protection 
soignée sur vos 
parcelles 


Pucerons 


* D'après le modèle quantitatif Mll.SOL. la variable Poten- 
tiel de sporulation correspond à la quantité de spores théori- 
ques aptes à contaminer aux prochaines pluies. 


Pas d’évolution 
depuis noutre 
dernier avis 
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Un temps instable (averses et éclaircies) est 
prévu pour les prochains jours par Météo 
France. 

Pucerons 

Le niveau d'infestation est en nette régres- 
sion. Aucune intervention n'estjustifiéeàce 
jour. 

Mildiou 

Le coin des modèles 

La fin de semaine dernière a été propice aux 
contaminations. Sur l'ensembles des postes, 
elles ont été quotidiennes sur la période du 
13 au 15 juillet, donnant lieu à la naissance 
d'une nouvelle génération. 

Le modèle Milsol nous indique des indices 
de sporulations très élevés. 

Les prochaines sorties de taches sont pré- 
vues à partir du 19 juillet jusqu’au 22 juillet. 



Préconisations 

Surveillez de près vos parcelles. Compte- 
tenu de l 'instabilité annoncée et des sorties 
de taches en cours, il convient de soigner 
au mieux sa protection fongicide. 

1 - Parcelles lessivées ce week-en d 

En cas de lessivage, un renouvellements 'im- 
pose dans les 24 heures. Ce délai dépassé, il 
convient de renouveler avec un produit 
pénétrant. 

2 - Pour les autres parcel les 
Notre dernier message reste d'actualité. 
L 'intervention est régulée en fonction delà 
sensibilité variétale. 

En présence de variétés sensibles, poursui- 
vez votre protection fongicide avec un re- 
nouvellement à 6 jours. 

En présence de variétés intermédiaires et 
résistantes, poursuivez votre protection avec 
un renouvellement à 7 jours. 

Privilégiez l'emploi de produit ayant une 
bonne tenue au lessivage. 




































































